
BLAUPUNK.T (Blaupunkt Werke, Hildesheim) - Mod. 2420 Sultan. Apparerrhio AM/KM. Media frequenza AM a 460 kc/s. Media frequenza FM a 10,7 Mc/s. Punti di laratura: OC a 
16,6 metri, OM a 546 e a 1500 kc/s, OL a 150 e a 260 kc/s, OKJC a 100 Mr/s. (lontrolli di* tonalita e registri dei suoni. Un altoparlante magnetodinamico e due altoparlanti elettro- 

statiri. Hcmi d'usrita 4 watt. 


















